JOZEF DURLAK 


Kkasyer dobr Luczanowice, 


przeżywszy lat 56, po długiej i dolegliwej chorobie opatrzony Św. 


Sakramentami zakończył ae dnia 30 Grudnia 1885 r. 


W smutku pozostała żona wraz z dziećmi zaprasza Krewnych Przyjaciół i Znajo- 
mych na pogrzeb odbyć się mający w sobotę dnia 2 Stycznia 1886 r. o godz. 10 rano 
z kościoła parafialnego w Czulicach. 


W drukarni W. Korneckiego w Krakowie. 


